Kazimierz 


MALEINOW SKI 


BYŁY MAGISTER CHIRURGII, 


przeżywszy lat 52, opatrzony ss. Sakramentami, w dniu 17 Kwietnia 1860 r. 
rozstał się z tym światem. 


W żalu pozostała Żona wraz z Dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i znajo- 
mych na wyprowadzenie zwłok jego z Kościoła Braci Miłosierdzia w dniu 20 Kwietnia 
o godzinie 8ćj zrana odbyć się mające. 


Kraków.— W drukarni, CZASU* 1860 r. 


